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FAIT A L'ACADE"MIE DES SCIENCES

SUR  L'INSTRUMENT  IMAGINE PAR M.  BENOIT
POUR MESURER L'EPAISSEUR DES GLACES MONTIES.

[Seance du 29 d^cerobre 1828.]

Nous avons e"te" charge's, M. Ampere et moi, de rendre cornpte a
i'Acade"mie d'un instrument imaging par M. Benolt pour mesurer
J'e'paisseur des giaces monte'es.

Tout le monde a remarqu6 qu'on pouvait estimer jusqu'ft un cer-
tain point l'4paisseur d'une glace en observant I'intervaile qui s^pare
un objet place" centre sa surface de 1'image rdfl^chie par le tain. G'est
de cette rnani&re que les miroitiers jugent de I'^paisseur des giaces
monies; inais qnelque justesse de coup d'oeil que 1'habitude leur ait
donn^e, on con^oit qu'ils ne peuvent obtenir ainsi que des Evaluations
grossieres. II arrive souvent d'ailleurs que d'autres personnes beaucoup
moins exerc^es ont besoin de connattre r^paissewr de giaces months,

(u) On a jug^ inutile de reproduire deux rapports de quelques lignes sur des communica-
tions pen dignes d'oceuper I'attention de rAcade'naie,
e"prouvent successivement deux refractions en traversant une plaque a
